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IVH Lux Holdings 2 S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social : 5, rue du Plebiscite 
L-2341 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 187971 


Extrait des resolutions du Conseil de qerance 
datees du 15 decembre 2016 


II resulte des resolutions prises par les gerants en date du 1 5. 1 2.201 6 que le siege social 
de la societe est transfere au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1881 Luxembourg avec effet a 
compter du 1 er janvier 2017. 


Certifie sincere et conforme 
Luxembourg, le 6 janvier 2017. 


Pour mention aux fins de publication au Recueil Electronique des Societes et 
Associations. 



